Table IV 


Average of Industry Laboratory Tar Data 
Including TITL Data 

{Study Five Only) 



C 1 

C 2 

C 3 

C 4 

C 5 

C 6 

C 7 

Tar, mg/cigt. 

1.1 

5.5 

8.5 

12.1 

16.6 

18.3 

17.3 

S.D. 

0.15 

0.18 

0.26 

0.31 

0.37 

0.34 

0.46 


Tar, mg/cigt. 
S.D. 


Average of Industry Laboratory Tar Data 
Excluding TITL 

(Study Five Only) 


1.1 - 5.5 

0.15 0.20 


8.5 12.0 

0.25 0.34 


16.5 

0.39 


18.2 

0.28 


17.2 

0.19 


= Carlton 85 

— Winston Ultra Lights 85 
= Kool Lights 85 

C = L & M 85 

4 

= Marlboro 85 
Cg = Newport 100 
C 7 = Industry Monitor #13 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/tmyk0001 




